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CARTA DE FECHA 8 DE ENERO DE 1997 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL 


Tengo el honor de hacer referenda a la Fuerza de las Naciones Unidas para 
el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). 

El General de Brigada Ahti Toimi Paavali Vartiainen (Finlandia), que ha 
sido el Comandante de la UNFICYP desde el 1° de agosto de 1994, abandonara su 
puesto el 28 de febrero de 1997. Tras celebrar consultas con las partes 
interesadas, me he propuesto designar al Coronel Evergisto Arturo de Vergara 
(Argentina) como el proximo Comandante de la UNFICYP. El Gobierno de la 
Argentina me ha informado de que el Coronel de Vergara sera ascendido a General 
de Division tras su nombramiento a ese puesto. 

Mucho le agradeceria que tuviera a bien transmitir esta informacion a los 
miembros del Consejo de Seguridad. 

( Firmado ) Kofi A. ANNAN 
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